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LAYANAN CUCI AC PREMIUM 


Pengguna AC yang tinggal di daerah tropis khususnya di daerah Jakarta Utara (Koja, Lagoa, Rawa Badak, Kebon Bawang, Papanggo, 
Sungai Bambu, Warakas, Tanjung Priok) merupakan hal yang cukup penting dimiliki, mengingat hal ini disebabkan karena udara yang 
panas dan membuat ruangan rumah tinggal, kantor, gedung dsb menjadi kurang sejuk dan tidak nyaman. AC tentu menjadi solusi 
tepat dari permasalahan ini, namun sebaiknya juga perlu tahu tentang perawatan rutin terhadap AC yang sangat penting dengan 


melakukan cuci AC setidaknya 3-6 bulan sekali. 


Cuci AC atau mesin pendingin lainnya wajib dilakukan secara berkala bagi pengguna AC guna menjaga AC tetap prima, baik untuk 
kesehatan, umur AC lebih awet, pemakaian listrik lebih hemat, mencegah terjadinya kerusakan / kebocoran freon dan tentunya AC 
tetap dingin seperti baru. Hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan, kerusakan bertambah parah, dan biaya perbaikan yang 


mahal. 


Jagonya cuci AC premium & mesin pendingin lainnya pada Evaporator, Kondensor, Kipas, Blower dan pengecekan fungsi kinerja AC 

secara berkala di area Jakarta. Perawatan rutin cuci AC dan pengecekan tersedia 2 tipe yaitu : 

“Cuci Standar : Perawatan pencucian AC pada area Indoor terdiri dari filter udara, jalur air pembuangan, evaporator dan body AC 
dengan air bertekanan dan area Outdoor terdiri dari kipas AC dan kondensor yang direkomendasikan dilakukan secara berkala 
3-6 bulan. 

“Cuci Besar : Perawatan pencucian AC ini unit Indoor dan Outdoor akan diturunkan dan dibongkar untuk pencucian secara detail 
dan teliti. Kisi-kisi Evaporator dan Kondensor dibersihkan secara intensif termasuk area kompresor. Perawatan cuci besar untuk 
AC direkomendasikan berkala setiap 1-2 tahun masa pakai. 


Apabila ditemukan kerusakan pada komponen AC setelah analisa pengecekan maka Team kami akan merekomendasikan unit / 


komponen AC tersebut untuk dilakukan perbaikan service AC atau penggantian suku cadang. 

Layanan cuci AC premium memberikan jaminan terbaik yang didukung dengan peralatan modern canggih dan teknisi profesional. 
Anda dapat berlangganan perawatan cuci AC secara rutin bersama Jagodingin.com sekaligus pengecekan fungsi AC sesuai tipe 
perawatan. Tim teknisi profesional kami senantiasa akan melayani Anda dan mendatangi ke lokasi Anda beserta lengkap dengan 


peralatan perkakas untuk proses perawatan AC secara sempurna. Hubungi jagonya cuci AC untuk memulai jadwal perawatan AC 


secara berkala bersama Jagodingin.com. 


HARGA CUCI AC PREMIUM 


Kapasitas AC Cuci Standar Cuci Besar 


0,5 PK-1 PK Rp. 110.000, - Rp. 625.000,- 


IS PK 25 PK 


Chiller/Cassette 


Lainnya 


TAMBAHAN BIAYA 


Lokasi 


Rumah Tinggal (Max.10KM) 


Apartemen / Rusun 


Ruko 


Gedung Bertingkat 


Mall & Lainnya 


HARGA TERMASUK 


Na aa Ta Ia 


Pencucian detail pada unit Indoor dan Outdoor. 


Rp. 125.000,- Rp. 725.000,- 


Rp. 1.300.000,- Rp. 1.500.000,- 


Rp. Call,- Rp. Call,- 


Harga 


Free 


Rp. 25.000,- 


Rp. 50.000,- 


Rp. 100.000,- 


Rp. 150.000,- 


Pengecekan diagnostik unit terhadap fungsi kerja pendingin (bila ada). 


Peralatan full set termasuk tangga 
Transportasi Teknisi 

Lokasi pelanggan (biaya tambahan) 
2 orang teknisi profesional 


Garansi 30 hari. 


KEUNGGULAN JAGODINGIN.COM 


Jagodingin.com memberikan layanan cuci AC premium semua 


jenis dan merk AC atau pendingin udara lainnya untuk Anda di 


kawasan DKI Jakarta. 


SSL LL 


Pelayanan All Out 
Teknisi Profesional 
Jaminan Garansi 
Peralatan Canggih 
Pasti Dingin 


Youtuber 


VIDEO 


Cuci Standar 


PERTANYAAN 


&) Apa sih keunggulan cuci AC premium? 


&) Berapa tambahan biaya cuci AC untuk 
jarak lebih dari 10 KM? 


&) Bagaimana cara booking untuk cuci ac? 


Cuci Besar 


Berminat Cuci AC dengan Jagodingin.com? 


Booking sekarang! 
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